PHONOLA - Modd. 5875 • 5579 
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FIMI S-A. PHONOLA • Modd. 5575 e 5579 soprammobili. (Jna gamma onde medie da 185 a 576 m. Una gamma onde corte da 15,8 a 
52 m. Media frequenza 470 kc/s. Potenza indistorta 3 walL Con sumo 37 watt- II mod. 5575 differisce dal 5579 per il fatto di ea- 
&ere prowisto di controllo di tono, mentre il 5579 ha, nella med ceima posizione, ana resietenza di 0,22 megaohm. 


PHONOLA - Modd. 5575 e 5579 





























































































































































